ROZALIA z Grecyuszów PADE 


przeżywszy lat 80, opatrzona św. Sakramentami, zasnęła w Panu 
dnia 12 Stycznia 1895 r. 


Wyprowadzenie zwłok do kościoła parafialnego w Krzywaczce i pogrzeb odbędzie się w Po- 


niedziałek dnia 14 Stycznia 1895 roku o godzinie 8 rano. 


| Zakład pogrzebewy „Pompes funebres* A. Szafrańskiego w Krakowie. Czcionkami drukarni Związkowej w Krakowie. 


